سجل قواعد السانات الخاصه 


باد ربين والمتدربين 


مسئول الدعم الفنى أحمد حجازى 


قاعدة بيانات العاملين بالمدرسة 


SERE 2 


مسئول الدعم الفنى أحمد حجازى 


قاعدة بيانات المدربين 


الاسم 


مسئول وحدة التدريب والجودة 


مسئول الدعم الفنى أحمد حجازى 


قاعدة بيانات الموجهين الذين يزورون المدرسة للتواصل معهم 


مسئول وحدة التدريب والجودة مدير المدرسة 


مسئول الدعم الفنى أحمد حجازى 


